
NOVA RADIO - Modd. AR48, 5L1 e 5L2 (Chassis 512) - Gamma medie da 517 a 1620 kc/s. Media frequenza 465 kc/s. Potenza d’uscita 

2 W. (II mod. 5L2 e identico salvo il gruppo AF che e il P8 a due gamme d’onda). 







